Ks. kanonik Kazimierz Oszacki 


PROBOSZCZ W MORAWICY, 


w 50 roku życia po ciezkiéj chorobie, opatrzony SS. Sakramentami, zmarł 
w dniu 8 czerwca 1876 roku. 


Załobne nabożeństwo i wyprowadzenie zwłok na cmentarz w Morawicy nastapi dnia 10 b. m. i r. rano, na które rodzeństwo 


zaprasza Wielebne Duchowieństwo i pobożna Publiczność. 


Kraków 1876. — W drukarni Wł. L. Anczyca i Sp. pod zarz. St Gralichowskiego. 


